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КОРНЕЕВ Тарас Федотович – Генерал-майор (17 ноября 1943).

Советский военачальник. (10.03.1901, дер. Хлебодаровка Базарно-Матаковской вол. Спасского уезда Казанской губ. – 21.04.1984, г. Москва). Русский. В РККА с мая 1920 г. Окончил Объединенную Татаро-Башкирскую военную школу им. ЦИК Татарстана (1929), курсы усовершенствования при Разведывательном управлении РККА (1932), КУВНАС при Академии Генштаба РККА (1939), Академию Генштаба Кр армии им. К. Е. Ворошилова (1941). В Гражданскую войну Т. Ф. Корнеев 1 мая 1920 г. был мобилизован в РККА и зачислен в 18-й стрелковый полк в г. Казань, а в феврале 1921 г. откомандирован из него в Спасский кантонный военкомат в Комиссию по борьбе с бандитизмом. С апреля 1922 по февраль 1923 г. учился на 12-х военно-хозяйственных курсах в Казани, после их расформирования переведен старшиной хозяйственной команды в 7-ю Казанскую пехотную школу комсостава. С 1 июня 1924 г. командир отделения в Объединенной Татаро-Башкирской военной школе им. ЦИК Татарстана. С 23 июня 1925 г. врид начальника хозяйственной команды в Объединенной Татаро-Башкирской военной школе им. ЦИК Татарстана. С 4 ноября 1926 по 1 сентября 1929 г. курсант в Объединенной Татаро-Башкирской военной школе им. ЦИК Татарстана. С 1 сентября 1929 г. командир взвода в 109-го стрелкового полка 37-й стрелковой дивизии БВО. С 6 октября 1929 г. помощник командира роты 109-го стрелкового полка 37-й стрелковой дивизии БВО. С 30 февраля 1930 г. командир взвода полковой школы 109-го стрелкового полка 37-й стрелковой дивизии БВО.

С 13 июня 1931 г. командир роты 109-го стрелкового полка 37-й стрелковой дивизии БВО. С мая по декабрь 1932 г. находился на курсах усовершенствования при Разведывательном управлении РККА. Позже назначен пом. начальника штаба полка. С 19 февраля 1933 г. исполнял должность пом. начальника штаба 5-го стрелкового полка 2-й Белорусской стрелковой дивизии. С 16 июля 1933 г. начальник 2-й (разведывательной) части штаба 53-й стрелковой дивизии ПриВО. С 16 декабря 1937 г. исполнял должность пом. командира по строевой части 157-го стрелкового полка в г. Энгельс. С 11 июля 1938 инспектор ВПУ штаба ПриВО. С августа 1938 г. по апрель 1939 г. прошел переподготовку на КУВНАС при Академии Генштаба РККА, затем был назначен начальником разведотдела штаба округа. С 23 декабря 1939 г. полковник Т. Ф. Корнеев переведен в 5-е (разведывательное) управление Кр. армии начальником 6-го отдела (пограничной разведки). С 10 октября 1940 г. зачислен слушателем в Академию Генштаба Кр. Армии. С началом Великой Отечественной войны полковник Т. Ф. Корнеев 27 июля 1941 г. был выпущен из академии и назначен начальником разведотдела штаба Западного фронта. В этой должности участвовал в Смоленском сражении и битве за Москву. 6 марта 1942 г. на Западном фронте был тяжело контужен, после выздоровления 6 апреля 1942 переведен в Главное разведывательное управление Генштаба Кр. армии начальником 6-го отдела. С 12 июля 1942 г. назначен начальником разведотдела штаба вновь сформированного Воронежского фронта. В этой должности участвовал в Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции. В период контрнаступления под Сталинградом часть войск фронта совместно с войсками Юго-Западного фронта в ходе Среднедонской наступательной операции разгромили 8-ю итальянскую армию. С января 1943 г. войска фронта успешно провели Острогожско-Россошанскую и Воронежско-Касторненскую наступательные операции. В феврале – марте войска фронта провели Харьковскую наступательную операцию, затем принимали участие в Харьковской оборонительной операции. С 29 июня 1943 г. полковник Т. Ф. Корнеев был освобожден от должности и зачислен в распоряжение Разведывательного управления Генштаба, затем в том же месяце назначен начальником разведотдела – зам. начальника штаба Южного фронта. С августа вновь состоял в распоряжении Разведывательного управления Генштаба. С 17 октября 1943 г. командир 68-й горнострелковой дивизии 58-го стрелкового корпуса САВО, дислоцировавшегося в Иране. Ее части охраняли Транс-Иранскую ж. д., грузы в порту Бендер-Шах. После войны генерал-майор Т. Ф. Корнеев с 19 июля 1945 г. от занимаемой должности был отстранен и назначен начальником 3-го отдела Управления по награждениям и присвоению воинских званий ГУК НКО. С 23 мая 1946 г. исполнял должность начальника 1-го отдела зам. начальника этого управления. В феврале 1950 г. переведен в Военный институт иностранных языков ВС СССР начальником спец. факультета ускоренной подготовки. С февраля 1951 г. исполнял должность начальника курсов усовершенствования офицеров разведки при Краснознаменных Высших академических курсах офицеров Генштаба Сов. армии, с июля 1953 г. там же был начальником курсов спец. подготовки. В феврале 1955 г. назначен начальником учебной части военной кафедры Московского инженерно-экономического института им. С. Орджоникидзе. 28.11.1957 г. уволен в запас. Воинские звания: капитан (17.02.1936); майор (15.07.1938); полковник (28.11.1939); генерал-майор (17.11.1943). Награды СССР: 2 ордена Ленина (14.02.1943; 21.02.1945); 3 ордена Красного Знамени (02.01.1942; 03.11.1944; 1950); медаль «За оборону Москвы» (22.02.1945).

КОРОЛЁВ Александр Игнатьевич – Генерал-майор (1 сентября 1943).

Советский военачальник. (4(17).5.1901, дер. Ильинское Панфиловской вол. Пошехонского уезда Ярославской губ. – 29.9.1943, погиб на Воронежском фронте). Русский. Герой Советского Союза (25.10.1943, посмертно). В РККА с марта 1920 г. Окончил 2-е Московские пехотные командные курсы (1922), повторные курсы среднего комсостава при 2-й Московской пехотной школе им. Ашенбренера (1925), ускоренный курс Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова (1943). В Гражданскую войну А. И. Королёв 16 марта 1920 г. был призван в РККА и направлен в 29-й запасной стрелковый полк МВО, а через два месяца командирован из него на учебу на 2-е Московские пехотные командные курсы. В конце 1921– начале 1922 г. в составе Московской бригады курсантов принимал участие в отражении вторжения белофиннов в Советскую Карелию. После окончания курсов с марта 1922 г. состоял в резерве МВО. После войны с августа 1922 г. служил отделенным командиром, пом. командира взвода и командиром взвода в 143-м стрелковом полку 48-й стрелковой дивизии. С октября 1924 по август 1925 г. находился на повторных курсах среднего комсостава при 2-й Московской пехотной школе, по возвращении в полк занимал должности командира взвода и пом. командира роты, начальника боепитания полка, начальника штаба батальона, пом. начальника штаба полка. В июле – августе 1930 г. одновременно прошел подготовку на окружных курсах хозяйственников. С февраля 1934 г. исполнял должность пом. начальника 1-й (оперативной) части штаба 48-й стрелковой дивизии. В феврале 1935 г. переведен начальником 4-й (разведывательной) части штаба 56-й Московской стрелковой Краснознаменной дивизии в г. Псков. С марта 1936 г. в том же округе служил в 11-й стрелковой дивизии пом. начальника 1-й (оперативной) части, с февраля 1938 г. начальником 5-й части, а с июня пом. начальника штаба дивизии. В декабре 1939 г. назначен начальником штаба 168-й стрелковой дивизии и участвовал с ней в Советско-финляндской войне 1939-1940 гг. А. И. Королёв умело руководил штабом при разработке планов боевых действий. Полки дивизии с боями прошли более 200 км вдоль северо-западного побережья Ладожского озера от Олониа до Сортавала, сокрушая оборону финнов. Указом ПВС СССР от 20.05.1940 А. И. Королёв был награжден орденом Красного Знамени. По окончании боевых действий дивизия дислоцировалась в районе Сортавала. Начало Великой Отечественной войны полковник А. И. Королёв встретил в прежней должности. Дивизия приняла на себя основной удар финских войск и в условиях лесисто-болотистой и сильно пересеченной местности отражала ожесточенные атаки превосходящих сил противника, постоянными контратаками нанося ему значительные потери. В конце августа 1941 г. дивизия оказалась в полуокружении, но сумела организованно со всей материальной частью форсировать Ладожское озеро и сосредоточиться на о. Валаам. После восстановления она была передана 55-й армии и вела бои в районе г. Слуцка. С 17 сентября 1941 г. командир 90-й стрелковой дивизии 55-й армии. Ее части в это время оказались отрезанными от своих войск и пробивались отдельными группами в расположение 70-й и 2-й гвардейской стрелковых дивизий. После прорыва из вражеского кольца она заняла оборону севернее г. Пушкин, где остановила наступление противника. В дальнейшем ее части обороняли южные подступы к Ленинграду, участвовали в Синявинских наступательных операциях (с 20 по 28 октября 1941 г. и с 19 августа по 10 октября 1942 г.). 10.11.1942 А. И. Королёв сдал командование дивизией и убыл в распоряжение ГУК НКО, затем был зачислен слушателем Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова. После окончания ее ускоренного курса в мае 1943 г. назначен командиром 23-й стрелковой дивизии, формировавшейся в составе 47-й армии Степного ВО. Затем в составе той же армии участвовал с ней в Курской битве, Белгородско-Харьковской наступательной операции и битве за Днепр. Первый бой дивизия приняла 13 августа 1943 г. в районе ст. Боромля Сумской обл., где прорвала сильно укрепленную оборонительную полосу противника и перерезала дорогу Боромля – Сумы. Враг в течение нескольких дней контратаковал и пытался оттеснить ее части с занимаемого рубежа, но сделать этого не смог. В дальнейшем она форсировала р. Псёл, освободила г. Гадяч и к 24 сентября вышла к Днепру. С 25 на 26 сентября ее части форсировали реку, захватили плацдарм у с. Студенец (Каневского р-н Черскасской обл.) и удерживали его до подхода главных сил. 29 сентября в бою на правом берегу Днепра погиб командир дивизии генерал-майор А. И. Королёв. Указом ПВС СССР от 25.10.1943 за успешное форсирование Днепра южнее г. Киев, прочное закрепление плацдарма на западном берегу и проявленные при этом отвагу и героизм ему было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Тело генерала было вынесено с поля боя и переправлено на левый берег Днепра. С воинскими почестями он был похоронен в парке районного центра Гельмязово (Золотоношский р-н Черкасской обл.). Награды СССР: медаль Золотая Звезда (25.10.1943 посмертно); орденом Ленина (25.10.1943 посмертно); 2 ордена Красного Знамени (20.05.1940; 09.08.1941); медаль «ХХ лет РККА (22.02.1938).

КОРОТКОВ Фёдор Фёдорович – Генерал-майор (1 сентября 1943).

Советский военачальник. (15.05.1902, г. Пишпек Семиреченской обл. – 23.09.1973, г. Москва). Русский. В РККА с октября 1920 г. Окончил Объединенную военную школу им. ВЦИК в Москве (1928), бронетанковые КУКС РККА в Ленинграде (1932), Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе (1939), Высшую военную академию им. К. Е. Ворошилова (1948). До службы в армии Ф. Ф. Коротков жил в г. Акмолинск и работал черно-рабочим-вертельщиком в типографии «Советская». В Гражданскую войну 20 октября 1920 г. добровольно вступил во 2-й кавалерийский полк 2-й Западно-Сибирской кавалерийской дивизии, переименованной затем в 1-ю Сибирскую кавалерийскую. Участвовал с ней в борьбе против повстанцев в Самарской и Саратовской губ. В октябре 1922 г. был переведен в Петроград на КУКС, где служил в эскадроне учебно-строевого отдела командиром отделения и пом. командира взвода. В августе 1925 г. принят курсантом в Объединенную военную школу им. ВЦИК. После ее окончания с сентября 1928 г. командовал взводом в 61-м кавалерийском полку кавалерийской дивизии им. И. В. Сталина. С февраля по май 1932 г. находился на Ленинградских бронетанковых КУКС РККА, затем служил курсовым командиром и командиром взвода механизированного эскадрона в Объединенной военной школе им. ВЦИК в Москве. В сентябре вернулся в 61-й кавалерийский полк, где исполнял должности командира эскадрона и начальника полковой школы. В ноябре 1938 г. был направлен на учебу в Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе. После окончания обучения в декабре 1939 г. откомандирован в распоряжение Военного совета 14-й армии и в должности старшего пом. начальника 1-го отделения оперативного отдела участвовал в Советско-финляндской войне 1939-1940 гг. Затем продолжил службу в той же армии в ЛВО. С началом Великой Отечественной войны майор Ф. Ф. Коротков в прежней должности на Северном (с августа 1941 г. – Карельском) фронте. С 28 сентября 1941 г. был начальником штаба 122-й стрелковой дивизии, а с июля 1942 г. командиром 14-й стрелковой дивизии в составе 14-й армии. Участвовал в оборонительных боях на мурманском направлении. В октябре 1944 г. дивизия под командованием генерал-майора Ф. Ф. Короткова в ходе Петсамо-Киркенесской наступательной операции прорвала сильно укрепленную оборону противника северо-западнее Мурманска и при содействии кораблей и десантных частей Северного флота овладела важной военно-морской базой и опорным пунктом противника – пос. Петсамо. В ноябре дивизия во взаимодействии с другими соединениями армии и кораблями Северного флота завершила освобождение Печенгской обл. За отличие при освобождении пос. Петсамо дивизии было присвоено почетное наименование «Печенгская». С 24 октября по 4 ноября 1944 г. генерал-майор Ф. Ф. Коротков командовал 131-м, а с 17 ноября и до конца войны 132-м стрелковыми корпусами. В составе 19-й армии 2-го Белорусского фронта корпус принимал участие в Восточно-Померанской наступательной операции, в ходе которой во взаимодействии с войсками 1-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта участвовал в освобождении г. Кёзлин, Гдыня, Свинемюнде, а 4 марта 1945 г. вышел на побережье Балтийского моря. За образцовое выполнение заданий командования корпус был награжден орденом Суворова 2-й ст. После войны с июня 1945 г. генерал-майор Ф. Ф. Коротков находился в распоряжении Военного совета СГВ, затем ГУК НКО. С февраля 1946 г. зачислен слушателем Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова, после окончания которой с июня 1948 г. находился в распоряжении главкома Сухопутных войск. 6 ноября Ф. Ф. Коротков был арестован и 24 сентября 1951 г. осужден Военной коллегией Верховного суда СССР по ст. 43 п. «а» к 10 годам ИТЛ. Определением Военной коллегии Верховного суда СССР от 15 октября 1955 г. этот приговор был отменен и дело прекращено за отсутствием состава преступления. 11.01.1956 уволен в отставку с 8 февраля по ст. 60 п. «а» (по болезни). Умер 23 сентября 1973 г. Похоронен на Востряковском кладбище Москвы. Награды СССР: орден Ленина (06.11.1945); 2 ордена Красного Знамени (24.09.1943); орден Суворова 2-й степени (02.11.1944); орден Кутузова 2-й степени (29.05.1945); медаль «За оборону Советского Заполярья».

КОСОНОГОВ Лев Васильевич – Генерал-майор (17 ноября 1943).

Советский военачальник. (01.07.1904, хут. Средне-Говейский станицы Каменской Ростовского округа области войска Донского – 16.11.1943, погиб во время Керченско-Эльтигенской десантной операции). Русский. Член ВКП(б) с 1929 г. Герой Советского Союза (16.05.1944, посмертно). В РККА с ноября 1926 г. Окончил полковую школу 37-го стрелкового полка 13-й Дагестанской стрелковой дивизии (1927), Киевские курсы подготовки командиров пехоты им. С. С. Каменева при 2-м Киевском артиллерийском училище (1930). Л. В. Косоногов в ноябре 1926 г. был призван в РККА и зачислен курсантом в полковую школу 37-го стрелкового полка 13-й Дагестанской стрелковой дивизии СКВО, после окончания ее с октября 1927 г. служил в том же полку отделенным командиром полковой школы и старшиной пулеметной роты. В сентябре 1929 г. командирован на Киевские курсы подготовки командиров пехоты им. С. С. Каменева. В феврале 1930 г. окончил их и был назначен командиром пулемётного взвода в 9-й стрелковый Краснознаменный полк 3-й Крымской стрелковой дивизии УВО. С октября 1931 г. служил командиром учебного пулеметного взвода учебной роты и командиром пулеметной роты в 30-м отдельном пулеметном батальоне Летичевского УРа. С марта 1935 г. там же был командиром учебной роты и начальником полковой школы в 291-м стрелковом батальоне 97-й стрелковой дивизии (г. Литин). В 1936 г. Постановлением ЦИК СССР за хорошую работу был награжден орденом «Знак Почета». С декабря 1938 г. командовал пулеметным батальоном в 233-м стрелковом полку этой же дивизии. С сентября 1939 г. командовал 40-м отдельным пулеметным батальоном Летичевского УРа. В марте 1940 г. переведен в 81-е управление начальника работ (УНР-81) на должность начальника оперативного отдела. 15.05.1940 назначен старшим преподавателем пулеметного дела в 1-е Проскуровское стрелковопулеметное училище. Фактически же в должность не вступил, а в сентябре утвержден начальником 1-го отделения штаба Струмиловского УРа. С декабря 1940 г. исполнял должность начальника штаба этого УРа. С 19 июня 1941 г. начальник штаба 17-го (Изяславского) Ура. С началом Великой Отечественной войны в составе этого укрепрайона участвовал в приграничном сражении на Юго-Западном фронте, затем в оборонительных боях на юго-западном направлении. Комендант 17-го укрепрайона полковник Худенко в наградном листе на него отмечал: «Несмотря на то что военные действия застали укрепрайон в стадии формирования (штаб был не укомплектован), Косоногов, не щадя своих сил, работал день и ночь, сам формировал из прибывшего пополнения уровские роты, заводил учет и отчетность, давал точные указания по связи… Косоногов неоднократно сам выезжал на передовые позиции… все задачи выполнял образцово». С ноября 1941 г. он исполнял должность начальника штаба 155-го УРа в составе Московской зоны обороны. В июне 1942 г. подполковник Л. В. Косоногов назначен комендантом 158-го УРа, который в составе 56-й армии Южного и Северо-Кавказского фронтов вел тяжелые бои юго-восточнее г. Ростова-на-Дону. После его расформирования в августе был переведен комендантом 151-го УРа. В составе 56-й армии Черноморской группы войск Закавказского фронта, а с октября – Туапсинского оборонительного района этой группы войск участвовал в оборонительных боях под Краснодаром и на туапсинском направлении. С декабря 1942 г. он командовал 51-й отдельной стрелковой бригадой. С апреля 1943 г. бригада в составе 18-й армии Северо-Кавказского фронта вела бои на плацдарме под Новороссийском в районе Мысхако. С июня полковник Л. В. Косоногов командовал 107-й стрелковой бригадой этой же армии. Участвовал с ней в Новороссийско-Таманской наступательной операции. В октябре на базе этой 107-й и 8-й гвардейской стрелковых бригад в районе колхоза «Красный партизан» на Таманском полуострове была сформирована 117-я гвардейская стрелковая дивизия, а полковник Л. В. Косоногов назначен ее командиром. После завершения формирования она вошла в 20-й стрелковый корпус 18-й армии и в начале ноября была передислоцирована на плавсредствах на побережье Керченского полуострова в район Эльтиген южнее г. Керчь. В последующем переправленными частями она вела бои по расширению захваченного плацдарма на побережье полуострова. Всего с 1 по 15 ноября дивизия отбила 11 контратак противника, поддержанных танками и авиацией, нанеся врагу большой урон в живой силе и технике. На основании приказа 18-й армии от 16 ноября управление дивизии было отозвано на Таманский полуостров. При передислокации из района Эльтиген личный состав управления дивизии, в том числе и ее командир Л. В. Косоногов, погиб в Керченском проливе в результате подрыва катера на мине. Указом ПВС ССР от 16.05.1944 ему было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Награды СССР: медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (16.05.1944); орден Ленина (16.05.1944); орден Красного Знамени (22.05.1943); орден Суворова 2-й степени (03.11.1943); орден Красной Звезды (22.02.1942); орден «Знак Почёта» (16.08.1936).
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